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Mehrwellige Strome.
Es wird nun a,K = | [s3 sin Ibx -f- s.3 sin 30% -j- ... -f- s5 sin 75^ -j- s6 sin
6* = ! [d6 -f- $5 cos 15^ -f~ ^t cos 30*; -f- ... -f- ^ cos 75 H] .
Da die ungeraden Vielfachen der hier vorkonimenden Winkel bis auf das Vorzeichen stets wieder dieselben Winkelfunktionen er-geben, hat man somit nur 5 Faktoren und den Faktor 1. Bei ge-wissen Oberwellen, namlich wenn K durch 3 teilbar ist, kommen nur die Faktoren 0,7071 und 1 vor.
In der nachstehenden Tabelle sind in der ersten Vertikalreihe die Winkelfunktionen angegeben, in den folgenden die mit ihnen zu inultiplizierenden Ordinatensummen unter Beriicksichtigung des Vorzeichens, und zwar beziehen sich die 6 Vertikalreihen der Reihe nach auf die Amplituden a^ bis a±1. Man multipliziert also nach-einander die in einer Vertikalreihe stehenden Summen s mit den neben ihnen stehenden Faktoren, die Summe dieser Produkte ist dann das sechsfache der Amplitude aK. Zur Erinittlung der Amplituden &x sind in dem Schema an Stelle der Summen s die Diffe-renzen d zu setzen, wobei sich das Vorzeichen von 6X wie dort angegeben ergibt.
0,2588 0,5000 0,7071 0,8660 0,9659 1,0000
6%
666
Eine weitere Vereinfachung des Hechenverfahrens hat Schleier-macher1) angegeben, die darauf beruht, daB in den berechneteK Amplituden ax und bK je nach der Zahl der Teilpunkte n nact Gl. 103 a und 104 a auch die Amplituden von Wellen hoherer Ord" nung enthalten sind. Nimmt man wieder 12 Teilpunkte fiir die Halbwelle an, so hat man fiir den Koeffizienten at der Grundwelle zunachst den Wert «1(12) fiir 12 Teilpunkte, gleichzeitig aber auct die Werte a1(e)f o1(4), a1(8), a1(2) fiir 6, 4, 3, 2 Teilpunkte durct Fortlassen der Zwischenpunkte. Sollen z. B. wieder die erster 6 Koeffizienten a^ bis a13L und \ bis b^ bestimmt wefden, wobe: die Oberwellen von der 13. an vernachlassigt werden, so erhall man fiir die verschiedenen Einteilungen nach Gl. 103 a
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